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भाग - IV 
PART - IV 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


श्रम विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 4 दिसम्बर , 2014 
सं. ईडी3(विविध)./डीएमआरसी/ श्रम -ईआई/ 08/10609. - बम्बई लिफ्ट अधिनियम , 1939, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार को यथा प्रवर्धित, की धारा 3 के खण्ड ( क ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उप राज्यपाल दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों 
को डी एम आर सी में उनकी पदावधि तक लिफ्ट निरीक्षक की शक्तियां सहर्ष प्रदान करते हैं : 
| क्रम सं . 
नाम 

पदनाम 
श्री संजय कुब्बा 

मुख्य बिजली अभियंता 
श्री जगदीश कुमार 

मुख्य महा प्रबंधक 
श्री राजेश चतुर्वेदी 

मुख्य बिजली अभियंता 
श्री अमरेन्द्र कुमार 

मुख्य बिजली अभियंता 
श्री विवेक अग्रवाल 

महा प्रबंधक /बिजली 
श्री अशोक तिवारी 

अपर महा प्रबंधक/बिजली 
श्री मनुज सिंघल 

अपर महा प्रबंधक /बिजली 
श्री श्रीनिवास अग्रावाल 

अपर महा प्रबंधक/बिजली 
श्री अश्फाक अहमद 

उप मुख्य बिजली अभियंता 
| 10. श्री शैलेन्द्र कुमार 

उप मुख्य बिजली अभियंता 
| 11 . श्री आशीष अरोड़ा 

उप मुख्य बिजली अभियंता 


19. 


2. ऊपर उल्लिखित अधिकारीगण दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा नियंत्रित और स्वामित्वाधीन परिसर में 
स्थित और अवस्थापित लिफ्टों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने - अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। . : 
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3. बहरहाल , दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड यह सुनिश्चित करेगी वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी अन्य भवन में स्थित और . 
अवस्थापित लिफ्टों के संबंध में जो दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नियंत्रित और उसके स्वामित्वाधीन नहीं हैं , लिफ्ट निरीक्षक 
नहीं होंगे। 
4. बम्बई लिफ्ट अधिनियम, 1939 , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को यथा प्रवर्धित, की धारा 3 के खण्ड ( क ) के साथ पठित धारा 8 
की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत श्रम विभाग , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं . ईडी3(विविध )/ डीएमआरसी /श्रम- . 
ईआई/ 08 दिनांक 11 /06/ 2013 द्वारा डी एम आर सी के अधिकारीगण अर्थात श्री मुकेश वाधवा, उप महा प्रबंधक /बिजली एवं श्री रवि 
भूषण , उप मुख्य बिजली अभियंता को प्रदान की गई लिफ्ट निरीक्षक की शक्तियां तुरंत वापस ली जाती हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उप राज्यपाल के आदेश से और उनके नाम में , 

जितेन्द्र नारायण , सचिव ( श्रम ) 


LABOUR DEPARTMENT 

NOTIFICATION 


Delhi, the 4th December, 2014 
No. ED3 (Misc )./DMRC /Lab -E1/08 / 10609 . - In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Section 3 of 
the Bombay Lifts Act, 1939 , as extended to National Capital Territory of Delhi read with sub- section ( 1) of Section 8 of 
the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of 
Inspector of Lifts on the following officers of the DelhiMetro Rail Corporation Limited till their tenure in DMRC : 


- 
MOOM000 


Sr. No . Náme 

Designation 
Sh . Sanjay Kubba 

Chief Electrical Engineer 
Sh . Jagdish Kumar 

ChiefGeneralManager 
Sh . Rajesh Chaturvedi 

Chief Electrical Engineer 
Sh . Amarendra Kumar . . 

Chief Electrical Engineer 
Sh . Vivek Agarwal 

GeneralManager/Electrical 
Sh . Ashok Tewari 

AdditionalGeneral Manager/Electrical 
Sh . Manuj Singhal 

AdditionalGeneral Manager/ Electrical 
Sh . Sriniwas Agrawal 

AdditionalGeneralManager/ Electrical 
Sh . Asfaq Ahmed 

Dy. Chief Electrical Engineer 
10 Sh . Shailendra Kumar 

Dy. Chief Electrical Engineer 
Sh . Ashish Arora 

Dy. Chief Electrical Engineer 
2. That the above mentioned officers shall exercise the powers and perform their respective functions in respect of lifts 
and its installations located and installed in the premises owned and controlled by Delhi Metro Rail Corporation Limited 
in the National Capital Territory of Delhi. 
3 . However, the Delhi Metro Rail Corporation Limited will ensure that they will notbe Inspector of Lifts in respect of 
lifts installed in any other building not owned or controlled by the DelhiMetro Rail Corporation Limited in the National 
Capital Territory of Delhi. 
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4 . The powers of Inspector of Lifts conferred on officers of DMRC namely Sh . Mukesh Wadhwa, 
Dy. General Manager/ Electrical and Sh. Ravi Bhushan , Dy. Chief Electrical Engineer under clause (a ) of section 3 read 
with sub -section ( 1) of section 8 of the Bombay Lifts Act, 1939 as extended to N .C . T . of Delhi vide Notification No. ED3 
(Misc ). /DMRC /Lab - E1/08 dated 11/06 /2013 stand withdrawn with immediate effect. . 


By Order and in the Name of the Lt. Governorof 

the National Capital Territory of Delhi, 
.. JITENDRA NARAIN , Secy. (LABOUR ) 
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